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असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II– खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1635 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जून 10 , 2020 / ज्येष्ठ 20 , 1942 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JUNE 10 , 2020 / JYAISHTHA 20 , 1942 


No. 1635 ] 


okf , KT ; 

, oam | ks eaky ; 

Takf.kT ; fo Hakx 1/2 
Vionskaki kj egkfun sky ; Y2 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 जून , 2020 


| a 09 @ 2015 & 2020 


fo " k ; & Mk , Xu kŚLVd fd VE @y sk $$ hih t sV @ mi d , . kkad h fu ; kz utfr eal akksku A 


का.आ. 1819 ( अ ) .- विदेश व्यापार नीति , 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित , यथा संशोधित विदेश 
व्यापार ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1992 ( 1992 की सं . 22 ) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्र सरकार एतद्द्वारा डायग्नोस्टिक किट्स के निर्यात से संबंधित आईटीसीएचएस निर्यात नीति की अनुसूची -2 में तत्काल 
प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है । 

क . vf / i puk I a 59 in ukal_04-04-2020 में संश asku djrsgg डायग्नोस्टिक किट्स / लेबोरेट्री रीएजेन्ट्स 

की निर्यात नीति को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : 
se I a v kb XH h , p , 1 d k 

fooj.k 
ईएक्स 3822 

प्रतिबंधित 
owh e fd VE vks jh t sVE 
• आरएनए एक्सट्रेक्श u td V + 

v k6 
jht sVE 


uhfr 


207 छ 


fd VE 


v k $ 


v kj Vh & i H hv kj 
jh t EVE 


2506 GI / 2020 


( 1 ) 
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ख . निम्नलिखित डायग्नोस्टिक उपकरणों / औजारों / रीएजेन्ट्स की निर्यात नीति को संशोधित कर ' प्रतिबंधित किया 


जाता है : 


Øe la 

| a 


v kb H h , p , 


। 


d kB1 


fooj.k 


ek nk u fr 


Lk शोधित नीति 


207 ज 


प्रतिबंधित 


15 मि.लि. फेल्कॉन टयूब अथवा क्रायो | मुक्त 
शीशी 


ईएक्स 39269099 
ईएक्स 701790 
ईएक्स 84199090 
ईएक्स 90189099 
ईएक्स 3822 
ईएक्स 300590 
ईएक्स 3822 


207 झ 


स्वेब स्टीराइल सिथेटिक फाइबर स्वेब 
( नायलान , पालीएस्टर , रेयान अथवा 
डैक्रान ) 
सिलिकान कॉलमस 


207 ञ 


ईएक्स 90279090 
ईएक्स 3822 
ईएक्स 38220090 
ईएक्स 38220019 


207 ट 


पाली एडेनिलिक एसिड अथवा केरियर 


आरएनए 


207 ठ 


प्रोटीनेज के 


ईएक्स 38220090 
ईएक्स 38220019 


207 ड . 


मेग्नेटिक स्टेंड 


2076 


बीड्स 


207 ण 


टेस्टिंग 


हेतु 


प्रोब्स ( कोविड -19 
विशिष्ट ) 


207 त 


ईएक्स 9027 
ईएक्स 3822 
ईएक्स 38220090 
ईएक्स 38220019 
ईएक्स 38220090 
ईएक्स 38220019 
ईएक्स 38220090 
ईएक्स 38220019 
ईएक्स 3507 
ईएक्स 3822 
ईएक्स 3507 
ईएक्स 3822 
ईएक्स 2934 
ईएक्स 3822 


प्राइमर्स ( कोविड -19 टेस्टिंग हेतु 
विशिष्ट ) 


207 थ 


टेक पॉलिमरेज एंजाइम 


207 द 


रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस एंजाइम 


207 ध 


डीआक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट 


2. उपर्युक्त एचएस कोडों के तहत आने वाले अन्य डायग्नोस्टिक किट्स / रीएजेंट्स / औजार / उपकरण संबंधित सीमा शुल्क 
प्राधिकारियों को कंपनी के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित यह अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने 
पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य हैं जिसमें निम्नलिखित कहा गया होः 


" शिपिंग बिल संख्य ****** दिनांक तिथि / माह / वर्ष के तहत निर्यात किए जाने वाले डायग्नोस्टिक 


किट्स / रीएजेंट्स / औजार / उपकरण में ऐसी कोई मद शामिल नहीं है जो अधिसूचना सं . 09 / 2015-2020 दिनांक 
10 जून , 2020 के अनुसार निर्यात के लिए प्रतिबंधित है । " 


3- bl 


v fk puk d k i Ekko % 


vi / h puk I a 59 tnulal 04-04-2020 को इस सीमा तक संश ask fd ; k x ; k gsfd dsy i Fk 1yalea 


; Fkk of . kz Mk , Xu k $ LVd fd VE @jh t svt v k6 mi ; Qr fofufn ZV 


p , I 


d kekal fgr fd I h , p , 


। 


d k81 ds 


2 
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rgr v ku s oky si $ k 140 k / 2 ea ; Fkk fofufn ZV I Hkh Mk , Xu k6LVd v k kj @ mi dj.k@jh t $ Vt fu ; kz d s fy , 


1 tr ca kr * g & p kg sosv y x & V y X 


en gks ; k fd I h Mkę Xu kŚLVd fd VE @ihtsVt d s Hkkx g 


mi ; or 


p 


1 


d kokad sr gr v ku soky 


| Hh Mk , Xu k $ LVd fd VE @jht V + @ v k6 ki @ mi dj . kka 


? 


dk er 


: Ik I s fu ; kz fd ; k tk I drk gSc Pk & fd fu ; kZ dsl e ; fu ; kz d I hek ' kad i * f / kd kj ; kad ks 


v Mj V dda i r q di 


अमित यादव , महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं 

पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 


( Department of Commerce ) 


( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 10th June , 2020 


No. 09 / 2015-2020 


Subject : - Amendment in Export Policy of Diagnostic Kits / Laboratory Reagents / Diagnostic Apparatus . 


S.O. 1819 ( E ) .— In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade ( Development & 
Regulation ) Act , 1992 ( No. 22 of 1992 ) , as amended , read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy , 
2015-20 , the Central Government hereby makes the following amendments in the Schedule 2 of the ITCHS Export 
Policy related to export of Diagnostic Kits , with inimediate effect : 


A. The export policy of Diagnostic kits / laboratory reagents is revised by amending the Notification No. 59 

dated 04.04.2020 as under : 


S.No 


ITC HS Codes 


Description 


Policy 


207 G 


Ex3822 


VTM kits and reagents 
RNA extraction kits and reagents 
RT - PCR kits and reagents 


Restricted 


B. The export policy of following diagnostic instruments / apparatus / reagents is amended to “ Restricted ' . 


S.No 


ITC HS Codes 


Description 


Current policy 


Revised Policy 


207 H 


Ex39269099 
Ex701790 
Ex84199090 
Ex90189099 
Ex3822 


15ml falcon tube or cryovials 


207 I 


Ex300590 
Ex3822 


Swabs sterile synthetic fibre 
swabs ( Nylon , Polyester , Rayon , 
or Dacron ) 


Free 


Restricted 


207 J 


Ex90279090 
Ex3822 


Silicon columns 


207 K 


Ex38220090 
Ex38220019 


Poly adenylic Acid or Carrier 
RNA 


207 L 


Ex38220090 
Ex38220019 


Proteinase K 
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207 M 


Ex9027 
Ex3822 


Magnetic stand 


207 N 


Ex38220090 
Ex38220019 


Beads 


207 0 


Ex38220090 
Ex38220019 


Probes ( specific for COVID - 19 
testing ) 


207 P 


Ex38220090 
Ex38220019 


Primers ( specific for COVID - 19 
testing ) 


207 0 


Ex3507 
Ex3822 


Taq Polymerase enzyme 


207 R 


Ex3507 
Ex3822 


Reverse transcriptase enzyme 


207 S 


Ex2934 
Ex3822 


Deoxy nucleotide triphosphates 


2. All other diagnostic kits / reagents / instruments / apparatus falling under the HS codes above are freely exportable 
subject to submission of an undertaking , to the concerned Customs Authorities , duly signed by the authorised 
signatory on the company letterhead , stating the following , 


" The Diagnostic kits reagents / instruments : apparalus to be exported under the Shipping bill Number - 
****** dated DD / MM / YYYY does not contain any item that is restricted for export as per the Notification 
No. 09 / 2015-20 dated 10.06.2020 " . 


3. Effect of this Notification : 


The Notification No. 59 dated 04.04.2020 is amended to the extent that only diagnostic kits / reagents as 
described in para 1 ( A ) and all diagnostic instruments / apparatus / reagents as described in para 1 ( B ) falling 
under any HS code , including HS codes specified above , are ' restricted for exports whether as an individual 
item or as a part of any diagnostic kits / reagent . 


All other diagnostic kits / reagents / instruments / apparatus falling under the HS codes above are freely 
exportable subject to submission of an undertaking by the exporter to the Customs Authorities at the time of 
export . 

AMIT YADAV , Director General of Foreign Trade 

Ex - Officio Addl . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2020.06.10 20:06:52 + 05'30 ' 


